ANTONI PLONKA 


obywatel m. Krakowa, 


przeżywszy lat 59, po długiej a ciezkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakra- 


mentami, zasnął w Panu dnia 7 Stycznia 1896 r. 


W ciężkim smutku pozostała żona, dzieci i wnuki zapraszają na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie 
sie we Czwartek dnia 9 b. m. o godzinie 3 popoł. z domu żałoby pod L. 5 przy ulicy Grzegórzeckiej 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Czcienk ani drukarni Zwiąż owej w 


Konces Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego, al. Kopernika 8. 


